ま全上のごま意 

A ： 本項目はを全確保のために、必ずお読みくださ 
し、。 

製品を安全にご使巧いただ<ため「安全上のごま 
意」をご使用の前によくお読みください。 

この「安全上のご注意」には、当社のプレーヤー 
LU 外のポータブルオーディオ機器全般についての 
内容ち記載しています。（説明項目の中には、操 
作説明部と重複する内容ちありまず。） 

給表のについて： 

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使い頂 
を、あなたや他の人々への盾害や財産への損害を未 
然に防止する為にいろいろな絵表示をしていまず。 
その表示と意味は次のよラになっていまず。内容を 
よく理解してか5本文をお読み < ださい。 


A 危険 

この表示を無視して、誤った取り扱いをずる 
と、人が死こまたは重傷を負ラち険が差し 
迫って生じることが想定される内容を示して 
いまず。 

么警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをずる 
と、人が死こまたは重傷を負う可能性が想定 
される内容ををしていまず。 

A 注意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをずる 
と、人が傷害を負ラ可能性が想定される内 
容、および物的損害のみの発生が想定される 
内容を示しています。 


給表示の例： 


A A 記号は、注意（警告を含む）を促ず内 
容があることを告げるちのでず。図の中 
に具体的な注意内容（左図の場合は感電 
注意）が描かれていまず。 


〇記号は、禁止の行為であることを告 
げるちのでず。図の中や近傍に具体的な 
禁止内容（左図の場合は、分解禁止）が 
描かれています。 


0 ^ ♦記号は、行為を強制したり指示ずる内 
容を告げるちのです。図の中に具体的な 
指示内容（左図の場合は電源プラグをコ 
ンセントか5抜け）が描かれています。 



么警告 


O AC アダプターの電源プラグは交流 
100ボルトに接続ずる 

指定の電源電圧し^がで使用すると、火 
災-感電の原因となります。 


0 


巧や布団などでおおったりつつんだ 
りしない 

AC アダプターは、風通しの悪いところ 
で使用すると内部に熱びこちり、火災の 
原因となります。 


/〇\風呂、シャワー室では使用しない 

風呂、シャワー室など湿度の高いところ 
や、水はねのある場所では使用しなし、。 
火災•感電の原因となります。 



水をかけたりめ S したりしない 

火災-感電の原因となります。雨天、降 
雪中、海岸、水辺での使巧は特にごま意 
<ださい。 


0 

を 

遞) 

〇 


電源コードを傷つけない 

電源コードを傷つけたり、加工したり、 
無理に曲げたり、ねじったり、引っ張っ 
た0、加熱した0、ステープルや釘など 
で固定したりしない。 

電源コードの上に重いちのをのせたり、 
コードをプレーヤーの下敷をにしたりし 
ない。コードを敷物などで覆ってしまラ 
と、気づかずに重いものをのせてしまラ 
ことびあります。コードび傷つき、乂 
災•感電の原因となります。電源コード 
び傷ついた5 (芯線の露出、断線など） 
販売店または当社サービス窓□に交換を 
ご依頼ください。 

そのまま使巧すると火災-感電の原因と 
な0ます。 

異常が起きた場合は電源プラグを巧 

< 

内部に水や異物び入った 0、 煙び出た 
り、変な臭いや音びしたりした場合は、 
すぐに電源スイッチを切り、電源プラグ 
をコンセントか5抜く。 

そのまま使巧すると、火災-感電の原因 
となります。煙や、異臭、異音び消えたの 
を確かめてか5修理をご依頼<ださい。 

めれた手で電源プラグを巧を差しし 
ない 

感電の原因とな0ます。 

電源プラグを定期的に清掃ずる 

電源プラグにほこ0などび付着している 
と、湿気等により絶縁び悪くな0、乂 
災-感電の原因とな0ます。電源プラグ 
をコンセントか5抜いて、乾いた巧で取 
り除いて < ださい。 

雷が鳴り始めた6屋外で使用しない 

感電の原因とな0ます。 


を 

〇 

0 

0 

0 


雷び鳴り始めた SAC アダプターや 
電源プラグには触れない 

感電の原因となります。 

落とした S 電源プラグを巧く 

AC アダプターや機器を落としたり、力 
バーやケースびこわれた0した場合は、 
電源スイッチを切0、 AC アダプターを 
コンセントか5抜いて、点検、修理をご 
依頼ください。そのまま使用すると、火 
災•感電の原因となります。 

AC アダプターや機器のケースを開 
けたり改造したりしない 

内部には電圧の高い部分びあり、火災- 
感電の原因となります。点検、修理は販 
売店または当社サービス窓□にご依頼く 
ださし、。 

指定の AC アダプターを使う 

指定 LU 外の AC アダプターを使用する 
と、火災•感電の原因となります。 

運乾中はへッドホンを使用しない 

自転車に柔〇なびら、または自動車- 
オートバイなどの運転中は、絶対にへッ 
ドホンを使用しない。また、歩行中にこ 
の機器を使用する場合、特に踏切や交差 
点などでは周囲の交通に十分を意してく 
ださい。交通事故の原因となります。 

運乾中は操作しない 

自動車やオートバイ、自転車など運転中 
の操作は行わない。 

交通事故の原因となりまず。本機を操作 
するとをは、必ず安全な場所に車を停め 
てか5行ってください。 

運乾中は画面を注視しない 

交通事故の原因となります。 


么ま意 


〇 

0 

0 

0 

〇 


電源コード、 AC アダプターを熱器具 
に近づけない 

電源コード、 AC アダプターを熱器具（ス 
I -ーブ、アイ□ンなど）に近づけない。 
コードの被覆び溶けて、乂災•感電の原 
因となることびあります。 

湿気やほこりのをい場所に置かない 

油煙や扇気の当たる調理台や加湿器のそ 
ば、湿気やほこりの多い場所に置かな 
い。火災-感電の原因となることびあり 
ます。 

温度の局い場が(し置かない 

窓を閉めさった自動車の中や直射曰光び 
あたる場所など、異常に温度び高<なる 
場所に放置しない。 

本体や部品に悪い影響を与え、火災の原 
因となることがあ0ます。 

電源プラグを巧くとさは電源コード 
を引っ張6ない 

コードび傷つを、火災•感電の原因とな 
ることびあります。必ずプラグを持って 
抜いてください。 

電源プラグはコンセントに根元まで 
確実に差し込む 

差し込みび不完全ですと発熱したりほこ 
りび付着したりして、火災の原因となる 
ことびあ0ます。また、電源プラグの刃 
に触れると、感電の原因となることびあ 
ります。 

電源プラグを根元まで差し込んでちゆる 
みびあるコンセントの場合には、販売店 
や電気工事店にコンセントの交換を依頼 
してください。 


長期間使用しないときは電源プラグ 
を巧く 

旅行などで長期間使用しないとさは、必 
ず電源プラグをコンセントか5抜く。 
火災の原因となることびあります。 

お手入れの際は電源プラグを巧く 

お手入れの隙は、電源プラグをコンセン 
卜から抜く。感電の原因となることがあ 
ります。 

機器の接続は取扱説明書に従ラ 

関連機器を接続する場合は、各々の機器 
の取扱説明書をよ<読み、電源を切り、 
説明に従って接続する。また、接続は指 
定のコードを使用する。 

あやまった接続、指定!;(がのコードの使 
用、コードの延長をすると発熱し、やけ 
どの原因となることびあります。 

はじめか6音量を上げずざない 

突然大さな音び出て、聴力障害などの原 
因となることびあ0ます。特にヘッドホ 
ンをご使巧になるとさはを意してくださ 
い。 

耳を刺激ずるよラな大きな音で長時 
間続けて聞かない 

聴力に悪い影響をちえることびあ0ま 
ず。特にヘッドホンをご使用になるとさ 
はま意してください。 


お客様または第王者び、この製品の誤使用、使用中 
に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使 
用によって受けられた損害については法令上の賠償 
責任び認められる場をを除を、当社一切その責任を 
負いませんので、あらかじめご了承ください。 

この製品の故障-誤動作-不具合などによって発生 
した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につを 
ましては、当社は一切その責任を負いませんので、 
あらかじめご了承 < ださい。 

♦ お客様または第: E 者びテープ • ディスクなどへ記 
録された内容の損害 

♦ 録音 • 再生などお客様または第王者び製品利用の 
機会を逸したことによる損害 



KENWOOD 


デジタルオーディオプレーヤー 

HD60GD9 

はじめにお読みください (保証書付) 

お買い上げ'いただきましてありがとうございます。 

ご使巧の前に、「はじめにお読みください J (本書)、 

「クイックスタートマニュアル」、「取扱説明書」、および 「Kenwood Media 
Application ヘルプ J をお読みのうえ、説巧の通り正しくお使いください。 
また、これらの取巧説明書を大切じな管してください。 

安全のため、虫、ず本説明書の『安全上のごを意』をお読みのうえで 
ご使用ください。 


本製品に関する一般的なご質問を巧巧ホームぺージじて公開しております。 
お問い合わせの前にぜひ一度ご覧ください。 

URL : http :// www . kenwood . co . jp / faq / 


コンピュータとの接続および添付アプリケーシヨンなど商品および商 
品の取り扱いじついては、カスタマーサポートセンターをご利用くだ 
さい。 

電話： 0570-010-114 (ナビダイヤル） 

携帯 . PHS • IP 電話でのご利用は (045) 933-5133 まで 


プレーヤー内蔵のハードディスクをフオー マツ トするときは、必ず付 
属のリカバリーツールを使用して巧ってください。 


株巧会なブンウッド 
Kenwood Corporation 


保証書 


持込修理用 
(日本国内専用) 


品名 

デジタル 

オーディオ 

プレーヤー 

形名 

HD 目 0 GD 白 

保証対象 



本体 


保 

i 正期間 

(お買」 

が日よ' J ) 
年間 

※お買上け 

3 



车 

月 

E 


※お客様 


お与 

ごィ: 

前 

巧 




様 


巧己ホで 1. ) 

※販売店 

店を 

住所 

電話番号 （ ） 


※印欄は必ずご記入ください。 

お客様の正常なご使巧状態で万一故障した場合には、本書記載内容によ 
り無料修理させていただきまず。 

♦修理は、保証書を添えてお買い上げの販売店または、本説明書の 
「ケンウッド全国 サービス 網」をご覧の上、お近くのケンウッドサービ 
ス窓□へご相談ください。 

• お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活 
動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合 
びございますので、ご了承ください。 




PRINTED WITH 

SOY INK 


大豆；由インキを 
使巧しています 


反 1UU 

ち巧おさを100%巧を巧を巧巧しています 


◎ 己 60-5702-00 の0 (JJ) 


無料修理規定 

1. 本保証書に呈示の保証期間内に取振説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った 

正常な使巧状態で故障した場合には、お買上げの販売店またはケンウッドサービ 

スにて無料修理をさせていただをます。 

吕. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場をは、お買上げの販売店または本取扱説 

日月書の 「ケンウッド全国サービス網」 をご覧の上、お近くのケンウッドサービス窓 

□へご依頼ください。なお、修理に隙しては必ず本保証書をご提示ください。 

3. ご転居の場合はき前にお買上げの販売店にご相談ください。 

4. ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買上げの販売店に修理びご依頼でをない 

場合には、本取扱説明書の 「ケンウッドを国サービス網」 をご覽の上、お近くの 

ケンウッドサービス窓□へご相談ください。 

己.なの場合には保記期間内でも有料になります。 

1) 本な証書のご提示のない場合。 

2) 本保証書にお買上げの年月曰、お客様名、販売店名の記入擦印のない場合、ま 
たは字句を書を替えられた場合。 

3) 使用上の誤り、不当な修理、調整、改造による故障及びそれび原因により生じ 
广—故睛巧び損イ台 

4) 故障の原因び本製品切がの機器にある場合。 

己）お買上げ後の取付場所の移動、輸送、落下、冠水などによる故障及び損傷。 

日）火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害、鼠害、塩害、異常電庄 
などによる故障及び損傷。 

7) 一般家庭巧し U 列•に使用された場をの故障及び損傷。（例えば、業務用の長時間 
使用、車輛〈車載用製品を除<〉、船舶への搭載等） 

8) 製造番号の改変及び、取りがした製品。 

9) 消耗部品（例えばプレーヤーの針、回乾機器のベルト、テープレコーダーの 
ヘッド、乾電池、充電池等）の交換。 

10) 持込修理対象品でお客様のご要望により出張修理を巧ラ場合の出張料金。 

6. 保記書は、日本国内においてのみ有効です。 

This warranty is valid only in Japan. 

7. 本保記書は、再党行しません。大切に保管してください。 

《修理の内容は修理伝票に記載し、お渡しします。 

《この保罰書は本書に明示した期間、条件のちとにおいて、無料修理をお約束す 
るちのです。この保罰書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及 
びそれ L ソがの事業をに対するお客様の法律上の権利を制限するをのではありま 
せん。巧証期間経過後の修理などについて、不明の場合はお買上げの販売店ま 
たは本取扱説明書の 「ケンウッド全国サービス 網」をご覧の 上、 サービス窓 □ 
へお問い合わせください。 

《 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間に ついて、 詳しくは 本 取扱 
説明書の 「保証とアフターサービス」 をご覧ください。 


巧証とア フターサー ビス （ょくぉ読みくださぃ） 

1. 巧註書について 

♦ 保話 書 一 製品には保証書び添付されております。 

保証書は、必ず 「お買い上げ曰」- r 販売店 名」等の記入をお確かめの上、販売 
店から受け取っていたださ内容をよくお読みの後、大切に保管してください。 

♦ 保証期間一 お買い上げの曰より]年間です。 

電池や、一部の消耗部品の交換、ならびに落下、水をなど、不適切なご使巧に 
よる故障の場合は、保証期間内でを有料となります。 

詳しくは 「無料修理規定」 をご覧ください。 

2. 修理に関ずるご相談な5ぴにご不明な点は 

お買い上げの販売店または 「ケンウッドを国サービス 網」に掲載されている、当 
社サービス窓□にお問い合わせください。 

3. 補修。性能部品の最ほ巧有期巧 

ステレオの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後、目年間でず。補 
修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 

4. 修理を巧巧されるとをは 

「故障 かな？と思った 5」に従って調べていたださ、なお異常びあるとさは、 
製品の使用を中止し、必ず己 ATT .0 N /0 FF スイッチを 「 OFF 」 にしてから、 
お買い上げの販売店または 「ケンウッド全国 サー ビス 網」に記載されている、 
ケンウッドサービス窓□にお問い合わせ<ださい。この製品の故障-誤動作- 
不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につさま 
しては、当社は一切その責任を負いませんので、あ6かじめご了承くださし、。 
♦ お客様びまたは第兰者びテープ•ディスクなどへ記録された内容の損害 
♦ 録音-再生などお客様または第王者び製品利巧の機会を逸したことによる損害 

5. アフターサービスにごいて 

♦ 保証期間中は、 「無料修理規定」 に従って、お買い上げの販売店またはケン 
ウッドサービス窓□び修理をさせていただをます。 

修理に際しましては保証書をご提示<ださい。 

♦ 保証期間び過ぎているとをは、修理すれば使巧でをる場合には、ご希望により 
有料で1彦理させていただをます。 

♦ 出張修理、持込修理のどちらかび適巧されるかは機種によって異なります。保 
証書の記載をご確認ください。 

参修理料金のしくみ（有料修理の場合は、次の料金をいただをます） 

① 巧 称 科： 故障した製品を正常にイ I 勤复ずるための料金です。技術者の人件費、技術 
教育費、測定設備費や、醒などび含まれてしほす。 

② 部品代： 修理に使巧した部品の代金です。その他、修理に付帯する部材等 
を含む場合わあります。 

⑤ 出張料： 製品のある場所へ按術ちを派遣する場合の費巧です。別途、駐車 
料金をいただく場合びあります。 

④ 送輯： 郵便、宅配便などの料金です。保話期間内に無償修理などを巧ラに 
あたって、お客様に負担していただ<場合びあります。 

♦修理のためにプレーヤーをお持ち込みになるとをは、本体のほかへッドホンなど 
の付属品ち一緒にお持ちください。 

6 . 巧註書は、日本国内においてのみ有効です。 

This warranty Is valid only in Japan. 




































么危険 

0 内蔵電池を過熱したり、分解•改造 
したり、乂ゃ水の中にいれない 

発熱•破裂-発火によって火災の原因と 
なります。 


廃棄時の内蔵電池の巧りかしかた 


重要： 廃棄をするとをし乂がは、プレーヤーを絶対に分 
觸しないで<ださい。（内蔵電池の交換については、 
お買い上げの販売店または最寄りのケンウッドヴービ 
ス窓□へご依頼ください） 


6ケーブルを内蔵電池に化り付け、ポリ袋などに 
入れまず。 

取0外した内蔵電池は、ケーブルのコネクタ部 
をテープでおおラよラにして内蔵電池に貼り付 
け、ポ U 袋などに入れます。 

ゾモ： 


0 内蔵電池を乂のそばや炎天下などに 
置かない 

火災•破裂-発熱の原因となります。 


1 [ BATT . ON / OFF ] スイッチを rOFFJ 側に 
スライドしまず。 



内蔵電池のコネクターに絶縁テープ 
を貼る 

電極びショートすると、破裂•発火のお 
それびあります。 


2プレーヤー直面のネジ2力所を精密ドライバー 
(+) でかしまず。 



参内蔵電池は完全に消耗したことを確認してから、取りが 
して < ださい。 

♦一度取り出した内蔵電池は、基板のコネクタに接続しな 
いでくださし、。 

♦取り出した内蔵電池はなるべく早めに充電式電池 U サイ 
クル協力店へお持ち<ださい。 


内蔵電池のリサイクル 


A 警告 

0 内蔵電池は、幼児の手の届く場所に 
置かない 

けび•事故の原因となります。 

〇 内蔵電池の液びちれて目にはいった 
ときは、ずぐにきれいな水で目を洗 
し、、医師のミ台療を受ける 

そのままにしておくと、目に障害びおき 
る原因となります。 


3プレーヤー表面のキャビネットをスライドしま 
ず。 



4巧商電池を取り出しまず。 

コネクタ部分に力び加わ5ないよラに、コネク 
夕と反対側を持ち上げて取0出します。 

5コネクタをかしまず。 

内蔵電池とコネクタを接続しているケーブルを 
必ずまっすぐ矢印方向に引っ張って外します。 


プレーヤーの内蔵電池は、リチウム 
イオン充電池を使用しています。リ 
チウムイオン充電池は U サイクル巧 
能な資源です。 

プレーヤーを廃棄する際には、内蔵 
電池を取0出し、充電式電池 U サイ 
クル協力店へお持ちください。 

充電式電池の回収、リサイクルおよびリサイクル 
協力店に関ずる情報： 

有限責任中間法人 」BRC 

ホー ムぺーシ： http://www.jbrc.com 




ケンウッド全国サービス網 

(2007 年8月現在） 

使いかたや製品に巧ずるお問台せは、カスタマー 
ヴポートセンターをご利用ください。 

修理などアフターサービスについてのお申し込み 
は、お買い上げの販売店または最寄りのケンウッ 
ドサービス窓□にお申しつけください。 

(各サービス窓□の名称、所在地、電話番号は変更になる 
ことびありますのでご了承ください） 


北海道 


札幌ヴービスセンター な （0 ] 1 ) 743-7740 

添 007-0834 札幌市東区：!ヒ34条東 ] 4- 1 -23 


ま化 


仙台サービスセンター 任 （022) 284-1 171 

志 984-0042 仙台巿若林区大和町已 -3 吕 -12 
(サンライズ大和 1F) 


関東-信越 


さいたまサービスセンター 巧 （048) 647-6818 
志 330-0801 さいたま巿大宮区±手町1 -2 
( J 冉共済埼玉ビル] F ) 

千葉ヴービスセンター 巧の 4) 7163-1441 

志 277-0081 柏巿富里1 -2-] 

横浜サービスセンター 巧 （04 已）目3目-巨242 

志22巨-8已2已横お巿緑区白山 ]- 1色-吕 

新漏サービスセンター 巧 （。2已）28フ -7736 

志9己 0-0923 新漏巿姥ヶ山1 -5-37 

目黒サービスセンター（修理持込専用窓 □) 
a (03) 3477-已41 1* 

志]已 3-0042 目黒区青葉台 3- 1 7-9 
* 電話でのお問い合わせは当社カスタマーサポート 
センターに転送にて承ります。 


中部-甲州 


名ち屋サービスセンター 巧 （日已 2) 目1 7-2 已已日 

志 462-086] 名ち屋市：!ヒ区辻本通 1-1] 

静岡サービスセンター 巧 （0 已 4) 2日 2-870 日 

志420 -08] 巨静岡市莫区畜谷已-61-] 

金ミ尺サービスセンター 巧 （07 目）2巨已-日04已 

m 920-0036 金ミ尺市元菊町2 1-87 


近畿•四国 


大阪サービスセンター 狂 (06) 目394-8。フ已 

志已 32-0034 大阪市淀川区野中北 2-1 -吕2 
高松サービスセンター 巧 （087) 83已 -241 3 

m 760-0068 高松市松島町 3-1 


広島サービスセンター 巧 （082) 832-22 1日 

添731 -0 137広島市安佐南区山本1 -8-23 


九州 


福岡サービスセンター 狂 （ 092) 日已 1- 目 7 已已 

志 8] 已 -003 目福岡市南区向野 2-8-1 8 
鹿児島サービスセンター 巧 （ 09 目） 2 已 1 -6347 

志 8 日 0-0063 鹿児島巿鴨池 2- 1 已 - 10 
( パレス鴨池 1F) 

沖縄サービスセンター 巧 （ 098) 874-9010 

志日 01 -210] 浦添市西原 4-36-1 7 
(( 株）物琉吕 F) 

♦ケンウッドサービス窓 □ 営業時間のご案内： 

午前 10 時から午禮巨時まで 

月曜日〜金曜日化曜、日曜、祝日及び当社休日を除く） 


お問い合わせの前に 

お問い合わせの隙は、あらかじめ下記の項目をご用意く 
ださい。また、お問い合わせの前にぜひ一度、興社 FAQ 
ホームページをご覧ください。 

URL : http://www.kenwood.co.jp/faq/ 

製品に関して 

♦製品ご購入曰 
参製品名および製品型番 
参シ U アル番号 
♦ファームウェアバージヨン 

パソコン環境に関して 

♦曰 S 

• サービスノ くックのバージヨン 

不具合症がに関して 

♦症状の詳細 

1) 何び 

2) どのよラな状況で 

3) どんな症状び発生したか 
参症状の頻度 

1) 一度だけ発生し、その後は起をていない 

2) 再発するび、再起動すれば発生しない 

3) 再起動してち発生する 

4) その他 

参症状発生した直前の操作内容 

1) 症状発生時のパソコンおよびプレーヤー画面の状 
態（パソコンおよびプレーヤー表示） 

2) エラーメッセージの有無とメッセージ内容 

3) トラブルを解ミ夫しよラとして行った操作巧容 
録音（リッピング）に関して 

♦録音0」ッピング）ソフト名とバージヨン 
参不具合発生のファイルについて 

1) アーティスト名 

2) アルバム名 

3) タイトル名 

4) 録音0」ッピング）方式 
己）ビットレート 

WMA 、 MP 3 、 AAC ( _ kbps ' VBR ) 

WAV 

& WMA ファイルの場合、著作権保護 （ DRM ) 

の有化 

※可変ビットレート （ VBR ) の場合は、設定し 
た可変の幅 


定格 

記録媒体（内蔵从ードディスク ）*1 
: 1.8 インチ、巨 0 GB 
へッドホン出力 

:10 mW + lOmW (16 0) 

液晶ディスプレイが 

: 2.2 型 QVGA な温ポ U シ U コン TFT カラー液晶 
USB 端子 

: USB 2.0 /USB 1.1 
内蔵電池 

: U チウムイオン 充電池 
外形寸法 

幅 X 高さ X 奥行（突起物含まず）： 

61 mm X 1 04 mm x 1 7 mm 
幅 X 高さ X 奥行（突起物含む）： 

61 mm X 104.2 mm X 1 7.6 mm 
質量（重量） 

:約14□呂 

*1 実際に使用可能な容量は、システムファイル領域などび 
あるため表記の容量よ0少な<な0ます。 

液晶モニターは、高精度の技術で作5れておりますび、 
一部に非点な、常時点打の表示（画素）びを在ずること 
びあ0ます。（故障ではあ0ません。あらかじめご了承 
ください。） 


これらの定格およびデヴインは、技術開発に伴い予告な 
く変更することびあります。極端に寒い（水び凍るよラ 
な）場所では十分な性能が発揮できないことびあります 


重要：プレーヤーの修理をご依頼のとさは、八ードデイ 
スクの内容（オーディオデータなど）の保証はいたしま 
せん。 


ステレオ音のエチケット 

楽しい音楽を、時と場所によっては気にな 
るちのです。近くにいる人や、隣り近所へ 
の配慮を十分いたしましょラ。 

特に密集した場所でご使巧になる場合は、 
音量を控え目にするなどして、お互いにむ 
を配り、快い生活環境を守りましよラ。 


この装置は、情報処理装置等電波障喜自主規制協議会 
( VCCI ) の基準に基づ<クラス B 情報技術装置です。こ 
の装置は、家庭環境で使用することを目的としています 
び、この装置びラジオやテレビジヨン受信機に近接して使 
用されると、受信障害を引さ起こすことびあります。取扱 
説明書に従って正しい取0扱いをして下さい。 


Supreme は、株式会社ケンウッドの商標です。 


Microsoft 、 Windows、Windows Media は、米国 
Microsoft Corporation の米国およびその他の国におけ 
る登録商標、または商標です。 


IBM および PC / AT は、米国 International Business 
Machines Corporation の登録商標です。 


Pentium および Intel は 、 Intel Corporation の米国および 
その他の国における商標または登録商標です。 


Adobe Reader は 、 Adobe Systems Incorporated 
(アドビシステムズ社）の商標です。 


The "AAC" logo is trademark of Dolbv Labowtories. 


Apple および iTunes は、米国およびその他の国々で登録 
さわた Apple Inc . の登録商標です。 


その他のシステム名、製品名は、一般的に各開発メー 
カーの商標または登録商標です。なお、本文中では TM 、 
® 7—クは明記していません。 



Operatinq instructions 


Unpackina 


Unpack the unit carefully and make sure that all the 
following accessories are present. 

USB cable/ Headphones/ Carrying case 


Recharging of the built-in battery 


1 Slide the [BATT. ON/OFF] switch on the side panel 
to [ON]. 

Use an object with a pointed but not-hard tip (a toothpick, 
etc.) to slide the switch. (If the switcn is slid with a hard 
object by force, the player body may be damaged.) 

If the [BATT. ON 伯 FF] switch is set to OFF, recharging 
is not possible. 

2 Connect the USB cable (provided accessory) 
between the PC and the player. 

If using an AC adapter, use the optional AC adapter "AC- 
0501 50A". Do not use an external power source other 
than the specified AC adapter. 


Turning power on and setting the display 
language 


1 Press the Ci )/ 习 button shortly to turn the player on. 

It should be set to [BATT. ON] before using the player 
for the first time after purchase. 

1 Press Up or Down button to select the display 
language. 

Up button : Press to increase the setting value. 

Down button : Press to decrease the setting value. 

3 Press Center button. 

The display language is set definitively. 


Installation of the application software 
(Minimum requirements) 


Operating system (OS): 

.Microsoft Windows Vista Ultimate 
.Microsoft Windows Vista Home Premium 
.Microsoft Windows Vista Home Basic 
.Microsoft Windows Vista Business 


• Microsoft Windows XP Professional 

• Microsoft Windows XP Home Edition 

• Microsoft Windows 2000 Professional 

PC: 

IBM PC/AT compatible model that supports one of the 
above-listed OSs officially. 

CPU: 

Intel Pentium II 300 MHz or higher. (Pentium III,1 GHz or 
more recommended) 

Memory: 

128MB or more. 

Hard disc space: 

160 MB or more except for audio data. 

USB terminal: 

USB 2.0/USB 1.1 

Software: 

Windows Media Player 9, Windows Media Player 10 or 
Windows Media Player 11 
Adobe Reader 

POINT: 

• Operation is not guaranteed in all the environments 
meeting the above requirements. 

• Use a PC in which the OS has been preinstalled.The 
operation cannot be guaranteed when the application 
software is run on a PC running an upgraded OS. 

• Operation is not guaranteed on a PC assembled by the 
user. 


STEPO 

Preparation of audio data 


To record the music CD data in the PC, use the Windows 
Media Player or a similar application. 



1 Boot the PC. 

To install the application software, log in with the user 
name having the Administrator authority and be sure to 
exit from other running applications. 

2 Push the (!)/ 习 button shortly to turn the player on. 


カスタマーヴポートセンター 

カスタ マーサポー トセンター 

ナビダイヤル巧〇已7日-日] 0-11 4 

(一般電話•公衆電話か5は、ど 
こからでち市內通話料金でお問い 
合わせが可能です） 

携帯電話、 PHS 、 IP 電話か5のご利用は 
a (04 已）目33-己133 
FAX (04 已）933-己已已3 
志22日-8日2日横お市緑区白山]-1 6-2 

• カスタマーヴポートセンター営業時間のご案内： 

月曜〜金曜午前9時30分から午禮巨時 
±曜 午前9時30分から午後] 2時、 

午後1時から午禮已時30分 
(曰曜、祝曰及び当社休曰を除 <) 


3 Connect the PC to the player using the USB cable 
(provided accessory) and select [Storage mode]. 

When the PC is connected for the first time to the player, 
the installer of the application software is launched 
automatically. (The instruction manual (Japanese) and 
other required data are also installed in the P し.） 

Microsoft Windows XP Professional: 

Select [Run the program], and click on [OK], 

If the installer does not launch automatically: 

Open the explorer and select [My Computer] 一 [Model 
name folder] and then doubleclick on [区 Install] 


STEP 2 

Installation of the application software 


1 When the initial display of the installer appears, 
click on [Next]. 

2 Read the message in the [Licensing Agreement] 
display, select [I agree with all items in the Licensing 
Agreement] to express that you agree with the 
message, and click on [Next]. 

3 specify the installation destination and click on 
[Next]. 

4 Click on [Install]. 

Installation starts. 

5 To create the shortcut icon on the desktop, click on 
[Yes]. 

6 Click on [Yes] if you want to view the instruction 
manual (Japanese) after completion of the setup. 

To view the PDF files of the instruction manual, it is 
required to install the Adobe Reader. 

7 Click on [Finish] to finish the installation. 

When Kenwood Media Application is installed, the 
[BACKUP] folder is automatically made for the PC. 

[My Computer] 一 [Local disk] 畔 [Program Files ] 碎 
[KENWOOD] 畔 [Model name folder] 畔 [BACKUP] 

We will recommend to copy the content of the 
[BACKUP] folder in other devices (CD-R or MO, etc.). 


For how to transfer the audio data to the player or operating 
method of the player, refer to the player's instruction manual 
in PDF format. The manual will be installed automatically when 
connecting the player to your PC for the first time. 

Click on [Start] ^ [Program file] 時 [KENWOOD] 崎 [Kenwood 
Media Application] 崎 [MANUAL], 















